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नई दिल्ली, 24 मार्च, 2017 
dhwk 10404 केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान ( अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम , 1971 (1971 का 
40 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे की सारणी के स्तंभ (1 ) में उल्लिखित अधिकारी को , जो भारत 
सरकार के राजपत्रित अधिकारी के समतुल्य अधिकारी की पंक्ति के हैं , उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए संपदा अधिकारी के 
रूप में नियुक्त करती है , जो उक्त सारणी के स्तंभ (2 ) की तत्स्थानी प्रविश्टि में विनिर्दिष्ट लोक परिषदों की बाबत अपनी 
अधिकारिता को स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन संपदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे, अर्थात् : 

Ik. h 


अधिकारी का पदनाम 

सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और स्थानीय अधिकारिता की सीमाएं 
___ (1 ) 

( 2) 
Wferkis] vipkzcly R & plaRK 1. डॉ . राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली की भूमि के सभी 
Myyle euksi ykog kvú rly ) ubzinyyh | भूखंड / भवन । 

2. रेजिडेंट डाक्टरों का हॉस्टल, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल | 
3. नया बाह्य रोगी विभाग भवन, डॉ . राम मनोहर लोहिया अस्पताल , 

नई दिल्ली । 
4. हताहत और आपात भवन , डॉ . राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई 

दिल्ली 
5. नर्स हॉस्टल जिसमें विवाहितों के आवास की यूनिट है । 
6 . स्कूल ऑफ नर्सिंग , डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली । 
7. डॉ . राम मनोहर लोहिया अस्पताल , नई दिल्ली के प्रशासनिक 

नियंत्रणाधीन डॉ . राम मनोहर लोहिया अस्पताल के सभी आवासीय 
क्वार्टर । 
[ फा . सं. जेड. 28015 / 233 / 2016 - एमएच -I ] 
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MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

(Department of Health ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 24th March , 2017 
S .O . 1046 ( E ). — In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of 
Unauthorised Occupants ), Act, 1971 (40 of 1971 ), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in 
column ( 1 ) of the table below , being an officer equivalent to the rank of gazette officer of the Government of India to be 
estate officer for the purposes of the said Act , who hsall exercise the powers conferred and perform the duties imposed 
on the estate officers by or under the said Act within the local limits of her jurisdiction in respect of the public premises 
specified in the corresponding entry in column ( 2 ) of the said table , namely : 

TABLE 
Designation of the Officer 

Categories of public premises and the local limits of jurisdiction . 


( 1 ) 


(2 ) 


Dr. Amita sen , Professor of Pediatric Surgery , | 1. All plots of lands /building belonging to Dr. Ram Manohar 
Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi Lohia Hospital , New Delhi. 

2 . Resident Doctor s Hostel, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, 

New Delhi. 
3 . New Outdoor Patient Department Buildings, Dr. Ram Manohar 

Lohia Hospital , New Delhi 
4 . Casualty and Emergency Building, Dr. Ram Manohar Lohia 

Hospital, New Delhi. 
5 . Nurses Hostel having units of married accommodation . 
6 . School of Nursing, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New 

Delhi. 


All residential quarters belonging to Dr. Ram Manohar Lohia 
Hospital, under the administrative control of Dr. Ram Manohar 
Lohia Hospital, New Delhi 
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